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DZIENNIK URZĘDOWY 


WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 
W SZCZECINIE 


Poz. 31—35 


Część I. Przepisy obowiązujące 


Poz. 31. Uchwała Nr XXXV/525/63 Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 11 gru- 
dnia 1963 r. w sprawie zatwierdzenia perspekty- 
wicznego planu ogólnego zagospodarowania prze- 
strzennego miasta Chojna. 

Poz. 32. Uchwała Nr 97/64 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
"Narodowej w Szczecinie z dnia 24 marca 1964 r. 
o zmianie uchwały z dnia 29. września 1959 r. 
w sprawie kontroli legalności uchwał powiatowych 
rad narodowych i prezydiów powiatowych rad na- 
rodowych w woj. szczecińskim. : 

Poz. 33. Uchwała Nr 107/64 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Szczecinie z dnia 24 marca 1964 r. 


w sprawie przeprowadzenia przymusowych szcze- 
pień ochronnych przeciwko durowi brzusznemu 
i paradurom na obszarze województwa szczeciń- 
skiego. : 

Poz. 34. Uchwała Nr 123/64 Prezydium Wojewódzkiej Ra- 
dy Narodowej z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie 
warunków korzystania z urządzeń wodociągowych 
oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku. 

Poz. 35. Uchwała Nr 132/64 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 1964 r. 
o zmianie uchwały z dnia 29 września 1959 r. 
w sprawie załatwiania wniosków komisji Woje- 

. wódzkiej Rady Narodowej. 
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Poz. 31. 


UCHWAŁA NR XXXVI/525/63 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
z dnia 11 grudnia 1963 r. 


w sprawie zatwierdzenia perspektywicznego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojna. 


Działając na podstawie art. 23, ustawy o planowaniu 
przestrzennym z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz. U. Nr rå 
poz. 47) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szcze- 
cinie postanawia: 


$ 1. 


Zatwierdzić perspektywiczny plan ogólny zagospodarowa- 
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z r. 1963 Nr 29, 
w skali 1:5000; 1:2500 i ustaienia realizacyjne — opraco- 
wane przez Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną Wydzia- 
łu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PWRN 
w Szczecinie. 

Postulaty zawarte w założeniach programowych i opisie 
technicznym do planu, traktuje się jako wytyczne do dzia- 
łalności administracyjnej, planistycznej i inwestycyjnej 
kompetentnych wydziałów zainteresowanych prezydiów rad 
narodowych. 


8 2. 

Wykonanie uchwały porucza się Kierowńikowi Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Woje- 
wódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, Prezydium Powia- 
towej Rady Narodowej w Dębnie i Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w: Chojnie. 


$ 3. 


Uchwała wchodzi w życie. z dniem ogłoszenia w Dzienni- 
ku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szcze- 
cinie. ` 
Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium 
Marian Jędrzejczak Marian Łempicki 


Poz. 32, 
UCHWAŁA Nr 97/64 


, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
z dnia 24 marca 1964 r. 
o zmianie uchwały z dnia 29 września 1959 r. 


w sprawie kontroli legalności uchwał powiatowych rad 
narodowych i prezydiów powiatowych rad narodowych 
w woj. szęzecińskim. > 


Na podstawie art. 55 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycz- 
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U.'z r. 1963 ńr 29, 
- poz. 172) uchwala się, co następuje: 


$1. 

W uchwale Nr XXVIII/291/59 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 września 1959 r. 
w sprawie kontroli legalności uchwał powiatowych rad na- 
rodowych i prezydiów powiatowych rad narodowych 
w woj. szczecińskim (Dz. Urz. WRN Nr 12, poz. 62) skreśla 
się punkt 10 części I i punkt 8 części II. 


§ 2. : 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienni 
ku Urzędowym. 

Sekretarz Prezydium 

Marian Jędrzejczak 


Z-ca Przewodniczącego Prezydium 
Wacław Śledziński 


Poz. 33. 
UCHWAŁA Nr 107/64 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
z dnia 24 marca 1964 r. 3 


w sprawie prowadzenia przymusowych szczepień 
ochronnych przeciwko durowi brzusznemu i paradurom 
na obszarze województwa szczecińskiego. 


Działając na podstawie art. 55 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 
25. I. 1958 r. o radach narodowych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 29 z 1963 r.) oraz $ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11. VII. 1947 r. wydanego w porozumieniu z Ministra- 
mi: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w spra- 
wie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi 


brzusznemu (Dz. U. Nr 54, poz. 294) zgodnie z instrukcją © 


Nr 35/51 Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 1951 r. w spra- 
wie organizacji masowych szczepień ochronnych (Dz. Urz. 
Min. Zdr. Nr 11, poz. 107) i instrukcji Nr 55/60 „Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1960 r. 


w sprawie organizacji szczepień ochronnych (Dz. Urz. Min. . 


Zdr. i'Op. Społ. Nr 23, poz. 117) — Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej w Szczecinie uchwala, co następuje: 


$1. 


W miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 1964 r. przepro- 
wadzenie na obszarze powiatów województwa szczecińskie- 
go oraz w m. Szczecinie przymusowych szczepień ochron- 
nych przeciwko durowi brzusznemu i paradurom ludności 
w wieku od 5 do 60 lat. 


$ 2. 


Szczepieniom tym podlegają osoby z bezpośredniego kon- 
taktu z nosicielami duru brzusznego, personel służby zdro- 
wia — lecznictwa otwartego i zamkniętego, osoby zatrud- 
nione przy wodociągach, kanalizacji i w zakładach oczysz- 
czania miast, dzieci wyjeżdżające na kolonie letnie, dzieci 
wstępujące do I-szych klas szkoły podstawowej w roku 


szkolnym 1964/65, pracownicy zakładów kluczowych gospo- 
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darki narodowej. pracownicy komunikacji i transportu oraz 
w wypadku groźby powodzi ludność zamieszkała na tere- 
nach zagrożonych powodzią. 


83. 


W powiatach: Wolin, Kamień Pomorski, Gryfice 
i w m. Szczecinie oprócz osób wymienionych w $ 2 przy- 


musowym szczepieniom podlegają: pracownicy gastronomii, > 


hoteli oraz domów wczasowych. 


S$ 4. 


Szczepienie składa się z trzykrotnego wstrzyknięcia szcze- 
pionki z miesięczną przerwą między I i II wstrzyknięciem, 
oraz roczną. przerwą między II i III wstrzyknięciem. 


35. 


Szczepienia ochronne ludności województwa szczecińskie- 
go i m. Szczecina odbędą się w terminach wyznaczonych 
przez właściwe prezydia Rad Narodowych. 


$ 6. 


Winni przekroczenia niniejszej uchwały podlegają na 
podstawie art. 26 ustawy z dnia 13. XI. 1963 r. o zwalczaniu 
chorób zakaźnych (Dz. Ust. Nr 50, poz. 279) karze grzywny 
do 4.500 złotych. 


$ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej. 


§ 8. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady 
"Narodowej w Szczecinie. 


Sekretarz Prezydium 
Marian Jędrzejczak 


Z-ca Przewodniczącego Prezydium 
Wacław Śledziński 


Poz. 34. 


UCHWAŁA Nr 123/64 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
- z dnia 7 kwietnia 1964 r. 


w sprawie warunków korzystania z urządzeń 
wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym 
do użytku. 


Działając na podstawie art. 55 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 
25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 
112 — tekst jednotlity z 1963 r.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. 
Nr 11, poz. 72) oraz $ 1 zarządzenia Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 6 maja 1963 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągo- 
gra oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku 

. Pol. Nr 40, poz. 199) — Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Szczecinie postanawia: 


81. . 


1. Komunalne przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i ka- 
nalizacji, a w odniesieniu do terenu gromad — również 
Prez. GRN, spółka wodna, kółko rolnicze albo inna jed- 
nostka, która eksploatuje urządzenia do zaopatrywania 
ludności w wodę (zwane. dalej dostawcą wody bez bliż- 

' szego określenia) — ma obowiązek utrzymywać urządze- 
nia wodociągowe, w tym sieć wodociągową z połączenia- 
mi do zaworu głównego ża wodomierzem lub miejscem 
przeznaczonym na jego umieszczenie, w należytym sta- 
nie, zapewniającym stały dopływ wody do instalacji od- 
biorców, tj. osób fizycznych lub prawnych pobierających 
wodę z urządzeń wodociągowych. 


2. Użytkownik, zarządca lub administrator nieruchomości 
albo osoba upoważniona do działania w ich imieniu ma 
obowiązek konserwowania i utrzymywania w należytym 
stanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, zaczynają- 
cej się od zaworu głównego za wodomierzem lub miej- 
scem przeznaczonym na jego umieszczenie. 
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3. Najemca lokalu (budynku) ma obowiązek utrzymywać 
w należytym stanie instalacje wodociągowe, znajdujące 
się w zajmowanym przez niego pomieszczeniu, a przede 
wszystkim dbać o ich szczelność zapobiegającą marno- 
trawnym przeciekom wody. 


$ 2. 


1. Dostawca wody ma obowiązek podłączenia nieruchomo- 
ści na wniosek i na koszt właściciela domu do sieci wo- 
dociągowej w terminie możliwie najkrótszym, dostarcza- 
nia na koszt własny wodomierzy i dokonywania ich wy- 
miany na uzasadniony wniosek odbiorcy wody. 


2. Dostawca wody dokonuje zainstalowania (ustawienia 
bądź podłączenia) zalegalizowanych wodomierzy, ich 
konserwacji i kontroli działania. Za pierwsze. zainstalo- 
wania wodomierzy, bez kosztu ich zakupu, przysługuje 
dostawcy wody opłata ustalona w taryfie, z wyjątkiem 

rzypadku określonego w $ 14 ust. 2 i innych przypad- 
ów uregulowanych odmiennie w przepisach szczegóło- 
wych. 


3. Dostawca wody dokonuje sprawdzenia wodomierzy w ter- 

minach określonych obowiązującymi przepisami. Poza tym 
dostawca wody jest obowiązany dokonać sprawdzenia wo- 
domierza na wniosek odbiorcy wody; koszt sprawdzenia 
ponosi w tym przypadku dostawca wody, jeżeli wodomierz 
wykazał przy sprawdzeniu błędy przekraczające granice 
dopuszczone przez Główny Urząd Miar; w przeciwnym 
razie koszt przeglądu obciąża wnioskodawcę. 
Dostawca wody może zażądać, by odbiorca wody przed 
sprawdzeniem wodomierza złożył ustaloną w taryfie kwo- 
tę na pokrycie kosztów sprawdzenia, która podlega zwro- 
towi, jeżeli wodomierz wykazał wady. 


4. Za uszkodzenie lub zniszczenie wodomierza z winy wła- 
ściciela nieruchomości albo dopuszczenie do zamarznięcia 
wodomierza odpowiada właściciel nieruchomości. 
Dostawca wody powinien w takich przypadkach żądać 
zwrotu kosztów naprawy i legalizacji wodomierza na pod- 
stawie sporządzonego protokołu uszkodzenia (zniszczenia) 
oraz rachunku za naprawę i legalizację wodomierza. 


Ś 3. 
1. Dostawca wody nie ma prawa bez ważnej przyczyny usu- 
nąć urządzeń służących do doprowadzenia wody, wyłączyć 


dopływ wody ani też powodować w inny sposób utrudnia- 
nia w pobieraniu wody przez odbiorcę. 


2. Ważnymi przyczynami wyłączenia dopływu wody są: 


1) brak wody na ujęciu, 

2) zanieczyszczenie wody w sposób niebezpieczny dla 
zdrowia w urządzeniach doprowadzających ją do od- 
biorcy, É 

3) pożar i potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydran- 
tów pożarowych, 

4) konieczność przeprowadzenia naprawy urządzeń wodo- 
ciągowych, np. wskutek awarii, 

5) braki w instalacji grożące niebezpieczeństwem, np. za- 
laniem budynku wodą. 


3. Do obowiązku dostawcy wody należy powiadamianie od- 
biorców o konieczności wstrzymania dostawy wody, z rów- 
noczesnym podaniem terminu wstrzymania i uruchomienia 
dostawy. 


4. We wszystkich przypadkach wymienionych w ust. 2 do- 
stawca wody powinien uruchomić dopływ wody natych- 
miast po ustaniu przyczyny wyłączenia dopływu. 


$ 4. 


Wszystkie naprawy urządzeń wodociągowych, powodujące 
wstrzymanie dopływu wody do odbiorców, powinny być wy- 
konywane w porze, w której odbiorcy zużywają najmniej wo- 
dy, np. w porze nocnej. 


$5. 

Przed nastaniem pory zimowej dostawca. wody jest zobo- 
wiązany zabezpieczyć przed zamarznięciem urządzenia pozo- 
stające w jego eksploatacji. 

$ 6. 
1. Właściciel nieruchomości powinien przeznaczyć odpowied- 
nie pomieszczenie na umieszczenie w nim wodomierza 
i utrzymywać je stale w porządku i czystości. 
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2. Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na 
wodomierze, określają przepisy rozporządzenia Ministrów 
Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9 paź- 
dziernika 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji wodocią- 
gowych i kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 48, poz. 216). 


3. Klucze od pomieszczeń, w których znajdują się wodomie- 
rze, powinny być przechowywane przez dozorcę, a w razie 
braku dozorcy — u osoby upoważnionej do tego przez 
właściciela nieruchomości, zamieszkałej możliwie blisko 
bramy wejściowej, do tej nieruchomości. 


O - A p p . 
4. O każdym zauważonym uszkodzeniu wodomierza właści- 
ciel nieruchomości obowiązany jest niezwłocznie powia- 
+ domić dostawcę wody. 


- 


i $ 7. 


Właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć wewnętrz- 
ne urządzenie wodociągowe przed działaniem mrozu. Przed 
okresem mrozów należy w szczególności usunąć wodę ze stu- 
dzienek wodomierzowych, zabezpieczyć studzienki i pomiesz- 
czenia przez naprawę uszkodzonych ścian i przez wstawienie 
brakujących okien i drzwi, założyć brakujące pokrywy w stu- 
dzienkach i izolację ocieplającą instalacje wodociągowe, prze- 
chodzące przez kondygnacje nie ocieplone oraz odwodnić 
prze%ody sieci letniej i zamknąć zawory ogrodowe i działko- 
we. 


$ 8. 


Dostawcy wody służy prawo kontroli urządzeń i instalacji 
wodociągowych odbiorców wody. Pracownicy dostawcy wo- 
dy legitymujący się pisemnym upoważnieniem są uprawnie- 
ni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc, w których 
znajdują się te urządzenia pomiędzy godzinami 8 i 18, a gdy 
zwłoka może spowodować szkodę w urządzeniach dostawcy 
lub w nieruchomości — o każdej porze. 


$9. 


Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawiadomić do- 
stawcę wody o zamierzonej przebudowie lub rozbudowie we- 
wnętrznej sieci lub instalacji wodociągowej, jeżeli w wyniku 
tej przebudowy lub rozbudowy powiększy się liczba punktów 
czerpalnych. 


KAKAO. 


$ 10. 


1. Odbiorca wody i najemcy lokali (budynków) są upraw- 
nieni do pobierania w ciągu całej doby wody z wodocią- 
gu bez jej marnotrawienia. 


2. W miejscowościach, w których występują niedobory w za- 
kresie zaopatrywania ludności w wodę, dostawca wody mo- 
że w umowie zawartej z odbiorcą zastrzec, że woda nie 
powinna być pobierana w określonych godzinach. 


$ 11. 


Po otrzymaniu od dostawcy wody wiadomości, że dopływ 
wody z ważnych przyczyn zostanie na czas określony wstrzy- 
many, odbiorca wody powinien zawiadomić o tym bezzwłocz- 
nie wszystkich najemców lokali korzystających z domowych 
instalacji wodociągowych. 


§ 12. 


1. Dostawca wody ma obowiązek dokonywania raz na mie- 
siąc odczytów wodomierza i przedstawiania miesięcznych 
rachunków za pobraną wodę. z 

2. Dostawca wody może odstąpić od odczytywania wodomie- 
rzy i przedstawiania odbiorcom rachunków za pobraną 
wodę w okresach miesięcznych w przypadkach, gdy kosz- 
ty związane z miesięcznym cyklem odczytywania wodo- 
mierzy i wystawiania rachunków są niewspółmiernie du- 
że w stosunku do kwot rachunków..W przypadkach takich 
dostawca wody może wyznaczyć jej odbiorcom stałe mie- 


| Z O YO A DA AKC ECSC OD RAK ukł" 


i przeprowadzić rozliczenie na podstawie odczytów wo- 
domierzy w okresach kwartalnych. 


f § 13. 


1. Dostawca wody wystawia rachunek za dostarczoną wo- 
dę, biorąc za podstawę wskazania wodomierza; w razie 
niemożności dokonania odczytu wodomierza w określo- 
nym miesiącu, dostawca wody może wystawić rachunek 


sięczne zaliczki na poczet należności za pobraną wodę ` 
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zaliczkowy, przyjmując za podstawę obliczenia średnie 
zużycie wody w ostatnich 3 miesiącach, z zaznaczeniem 
na rachunku, że wymieniona w nim kwotą ma chara- 
kter zaliczki. W razie wystawienia rachunku w. wyją- 
tkowym przypadku za okres dłuższy niż za 2 miesiące — 
dostawca powinien na wniosek odbiorcy rozłożyć mu 
zaległą należność na kilka rat miesięcznych (3—6 rat). 


Wystawienie rachunku zaliczkowego w tym przypadku, 


nie może następować w dwóch po sobie następujących, 
miesiącach. W drugim miesiącu należy ustalić zużycie 
wody na podstawie odczytu wodomierza. 


2. Zużywanie wody u odbiorców, u których z uzasadnio- 
nych przyczyn nie zainstalowano wodomierzy, ustala 
dostawca wody, kierując się obowiązującymi normami 
zużycia wody (zarządzenie Nr 149 Ministra Gosp. Ko- 
munalnej z dnia 14 października 1955 r. w sprawie usta- 
lenia tymczasowych norm zużycia wody przez odbior- 
ców nie posiadających zainstalowanych wodomierzy). 

Zużycie wody przez jej odbiorców na terenie miast 
i osiedli może być ustalane w ten spbsób najwyżej 
przez dwa miesiące. Przed upływem tego okresu należy 
zainstalować wodomierz. W ten sposób ustala się rów- 
nież zużycie wody w razie stwierdzenia, że zainstalowa- 
ny wodomierz nie działał lub fałszywie wskazywał po- 
bór wody w określonym czasie. 


3. Zobowiązuje się Wydział Gospodarki. Komunalnej i Mie- 
szkaniowej tut. Prezydium do ustalenia okresów czasu, 
za które zużycie wody przez jej odbiorców w gromadach 
może być ustalone wg zasad podanych w ust. 2, przy 


czym dla poszczególnych powiatów i gromad mogą być 


wyznaczone różne terminy. 


$ 14. 


1. Jeżeli na jednej nieruchomości podłączonej do sieci wo- 
dociągowej znajdują się odbiorcy wody różnych kate- 
gorii, np. odbiorcy zużywający wodę dla celów gospo- 
darstw domowych i odbiorcy zużywający ją dla innych 
celów. w szczególności dla celów przemysłowo-wytwór- 
czych, np. zakłady produkcji wody gazowej, mleczarnie, 
pralnie, należy zainstalować oddzielne wodomierze dla 
tych kategorii odbiorców. 

W stosunku do odbiorców objętych kontyngentowaniem 
wody, zainstalowanie odrębnych wodomierzy jest obo- 
wiązkowe. 


"2. Jeżeli ten sam odbiorca pobiera na różne cele wodę pod- 


legającą opłacie według różnych stawek, dopuszczalne 
jest na wniosek i koszt odbiorcy wody zainstalowanie 
odrębnych wodomierzy na odgałęzieniach sieci wewnętrz- 
nej dla pomiarów wody pobieranej na poszczególne cele. 
W przypadku tym koszt zakupu wodomierzy dodatko- 
wych oraz ich zainstalowania pokrywa odbiorca. 

3. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach kilku odbiorców po- 
biera wodę mierzoną wspólnym wodomierzem, dostawca 
wody określa zużycie wody przez poszczególnych odbior- 
ców szacunkowo, kierując się normami wymienionymi 
w $ 13 ust. 2, z tym, że ustalona ilość zużycia tej wody 
przez wszystkich odbiorców nie może przekraczać ilości 
wykazanej przez wodomierz. Rachunek dla poszczegól- 
nych odbiorców wystawia dostawca według stawek obo- 
wiązujących w stosunku do poszczególnych kategorii od- 
biorców. ý 


U 


§ 15. 


Dostawca wody może doliczyć w rachunku za wodę koszt 
doręczenia rachunku w wysokości opłaty pocztowej za list 
polecony jeżeli ma inną siedzibę niż odbiorca wody. 


§ 16. 


1. Odbiorca wody ma obowiązek regularnego uiszczania na- 
leżności za zużytą wodę na podstawie doręczonego mu 
przez dostawcę wody rachunku. Rachunek jest płatny 
w ciągu 5 dni od daty doręczenia. Jednocześnie odbiorca 
wody wnosi stałą opłatę miesięczną za wodomierz w wy- 
sokości ustalonej uchwałą prezydium rady narodowej. 


2. Prezydia Powiatowych Rad Narodowych zobowiążą Pre- 
zydia Miejskich Rad Narodowych, na terenie których 
są wodociągi komunalne, do ustalenia stawek opłat mie- 


"Pe > 
Sa 


Str. 4 


'sięcznych za wodomierze w oparciu o wytyczne Wy- 
działu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezy- 
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 


Na terenie m. Szczecina stawki te winno ustalić Pre- 
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. 


Stawki opłat winny być ustalone i stosowane od dnia 
1 lipca 1964 r. 


3. W razie nieuregulowania rachunku w terminie określo- 
nym w ust. 1 dostawca wody doręcza odbiorcy wody 
upomnienie o zapłatę należności w ciągu jednego ty- 
godnia z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie 
tego terminu nastąpi przymusowe ściągnięcie należności 
w drodze egzekucji administracyjnej. 


§ 17. 


Przy zawieraniu umowy lub przy przyjmowaniu zleceń 
w sprawie dostarczania wody dostawca wody powinien przed- 
stawić jej odbiorcy uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej określającą warunki korzystania z urządzeń do 
zaopatrywania ludności w wodę oraz obowiązek utrzymania 
instalacji wodociągowej w stanie zdatnym do użytku (art. 10 
ust. 2 ustawy), a odbiorca pisemnie potwierdzić, że zapoznał 
się z treścią uchwały i przyjmuje wynikające z niej obo- 
wiązki. 


$ 18. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 


ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej w Szczecinie. 


$ 19. 


Z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały tracą moc do- 
<tychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy. 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. RN W SZCZECINIE 
Sz A ZZ ZZA OO NO E o S 


poz. 34-35 Nr 5 


$ 20. 


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Woje- 
wódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Miejskiej Rady Naro- 
dowej w Szczecinie oraz Prezydium Powiatowych Rad Naro- 
dowych. i 


Sekretarz Prezydium 
Wiarian Jędrzejczak 


Przewodniczący Prezydium 
Marian Łempicki 


Poz. 35. 


UCHWAŁA Nr 132/64 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
z dnia 7 kwietnia 1964 r. 


o zmianie uchwały z dnia 29 września 1959 r. 
w sprawie załatwiania wniosków komisji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. _ 


Na podstawie art. 55 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 25 
stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z r. 1963 Nr 29, 
poz. 172) uchwala się, co następuje: 


$1. 


W uchwale Nr XXVIII/293/59 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 września 1959 r. 
w sprawie załatwiania wniosków komisji Wojewódzkiej Ra- 
dy MOONA (Dz. Urz. WRN Nr 12, poz. 64) skreśla się 
punkt 11. i 5 


$ 2. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienni- 
ku Urzędowym WRN. 


Sekretarz Prezydium 
Marian Jędrzejczak 


/Przewodniczący Prezydium 
Marian Łempicki 
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